PAN Arabia TARNONSA 


urodzony dnia 26 sierpnia 1862 r. w Chorzelowie, zmarł po krótkich a ciężkich 
cierpieniach, opatrzony sw. Sakramentami, dnia 1 maja 1940 r. w Zaklikowie. 


Złożenie zwłok do grobów rodzinnych w Chorzelowie odbyło się dnia 4 maja 1940 r. 
O czem zawiadamiaja w glebokim żalu 


syn, synowa, wnuki i rodzina. 


MSZA SWIETA 


za duszę drogiego Zmarłego odprawiona bedzie w Krakowie we czwartek dnia 16 maja b. r. 
o godzinie 9 w kosciele 00. Zmartwychwstańców. 


DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


